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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ സി2 - 2834/ 2014 . 

2014 മേയ് 22. 
- കോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ EPABX Telephone 
System & Line connection with phone സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ തുക 1, 50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 3,750. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400. 
വാറ്റ് - 4 %. - 
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് - 5 % ( ടെണ്ടർ തുകയുടെ). 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
24 - 6- 2014 , 11 മണി. 

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 6- 2014 , 
1 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 6- 2014, 
2 മണി. 


ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരണം 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 5 % നികുതി. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 7 - 2014, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 7 - 2014, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9- 7- 2014, 
3 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
6 മാസം വരെ. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്-32. 


1. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ടെലിഫോൺ കണക്ഷനുമായി 

ബന്ധ പ്പെട്ട് EPABX Telephone System & Line to 
various wards installation & supply of phone & UPS 
of various wards and office room to District Hospital, 

Kottayam . 
2. EPABX Box telephone consume line എന്നിവയുടെ 

installation /line fitting വിവിധ വാർഡു ക ളി ലേക്ക് 

Telephone connection & supply . 
3. ടെണ്ടർ തരുന്ന സ്ഥാപന ങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട EPABX 

telephone set - ന് ISI നിലവാരം വേണ്ടതും കോട്ടയം 
ജില്ലാ പരിധിയിൽ install ചെയ്തതും ആയ ബന്ധപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്. 
4. സാധനങ്ങൾ Supply/installation with line Guarantee / 

warranty - 1 year ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് ഈ 
സാധനങ്ങൾക്കുള്ള CAMC വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ 

ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്. 
5. ഈ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നതിനും/ 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള പരിപൂർണ്ണ അധികാരം 
ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന 

താണ്. 
6. TDS 2 % VAT 12 .5 % കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 

Details of Item 
1. EPABX Box & System — 1 
2. Line connection to various wards/ Superintendent 

Office/OP /MRL and other department of DHK . 


ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 
No . S/1761 / 2014. 

21st May 2014. 
Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the supply of the following items for Government 
General Hospital, Kozhikode. 

Estimated Cost - 4,15,000. 
EMD1 %. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No . S/1761 /2014. 

Price of tender + ST Cash only - 400 + 5 % VAT. 

Date and time of closing of sale of tender forms — 
7 -7- 2014, 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender form 
8 - 7- 2014, 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 
9 -7- 2014, 3 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — Six months 
from the date of finalizing tender. 

Address of Office from which tender forms are to be 
attained and whom tenders are to be send — The 
Superintendent, Government General Hospital , 
Kozhikode -32 . 


3. UPS & Battery 
4. Phone in all departments 


5 . One console to main station 
6. Line connection & necessary earth connection . 


7 . All necessary protective measures needed for 

lightening , overload etc. 

For more details to contact District Hospital , 
Kottayam office in working hours. 


ജില്ലാ ആശുപ്രതി, 
കോട്ടയം. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


List of Items 


Sl. No. 


Name of Items 


Quantity required 


ടെണ്ടർ പരസ്യം 


നമ്പർ എസ് . - 1761 / 2014. 


2014 മേയ് 21. 


| 1 Clot Activator Tubes 
2 K3 EDTA tube with double cap 
3 Universal Urine container 

(30 ML ) 
4 Micro urine Centrifuge Tubes 


40000 Nos . 
40000 Nos. 
30000 Nos. 


30000 Nos. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക - 4, 15,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ എസ് 
1761 / 2014 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Govt. General Hospital, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


